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Resumen 


Esta guia brinda informaci6n normativa, ambiental y de seguridad que cumple con las regulaciones estadounidenses, 
canadienses e internacionales para PC portatiles, de escritorio, thin clients, estaciones de trabajo personales, Todo-en- 
Uno y terminales de puntos de ventas. 
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Acerca de esta guia 


Esta guia brinda informacién normativa, ambiental y de seguridad que cumple con las regulaciones 
estadounidenses, canadienses e internacionales para PC portatiles, de escritorio, thin clients, estaciones de 
trabajo personales, Todo-en-Uno y terminales de puntos de ventas. 


Para acceder a las guias del usuario mas recientes, vaya a http://www.hp.com/support y siga las 
instrucciones para encontrar su producto. Luego seleccione Guias de usuario. 








A jADVERTENCIA! Indica una situacion peligrosa que, sino se evita, podria causar lesiones graves o la 
muerte. 


A PRECAUCION: Indica una situacion peligrosa que, sino se evita, podria causar lesiones entre moderadas y 
leves. 


(We IMPORTANTE: Indica la informacion que se considera importante pero no esta relacionada con peligros (por 
ejemplo, mensajes asociados a dajios materiales). Alerta al usuario de que, sino se sigue un procedimiento 
exactamente como se describe, puede producirse una pérdida de datos o dafios al hardware o software. 
También contiene informacion esencial para explicar un concepto o para completar una tarea. 


Ee NOTA: Contiene informacion adicional para hacer énfasis o complementar puntos importantes del texto 
principal. 


y SUGERENCIA: Proporciona sugerencias utiles para completar una tarea. 
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1 Avisos legales 


Este capitulo provee informacion normativa nacional y regional para dispositivos cableados e inalambricos, 
asi como informacion de conformidad para el equipo. Algunos de estos avisos podrian no aplicarse a su 
producto. 


Pueden instalarse uno o mas dispositivos inalambricos integrados. En algunos entornos, el uso de 
dispositivos inalambricos puede estar restringido. Tales restricciones pueden ser aplicables a bordo de 
aeronaves, en hospitales, cerca de productos explosivos, en areas de riesgo, etc. Sino esta seguro sobre la 
politica que se aplica al uso de este producto, pida autorizacion para usarlo antes de encenderlo. 


Acceso a etiquetas normativas 


Algunos productos también pueden brindar etiquetas normativas electrdonicas (e-etiquetas) alas que se 
puede acceder a través del BIOS del sistema. 


Las etiquetas normativas, que ofrecen informacion normativa regional o del pais (por ejemplo, el ID de la 
FCC), pueden estar ubicadas fisicamente en la parte inferior del equipo, dentro del compartimiento de la 
bateria (solo en algunos productos), debajo de la cubierta de servicio extraible (solo en algunos productos), 
en la parte posterior de la pantalla o en el mddulo de conexiones inalambricas 0 del médem. 





Ey NOTA: Las etiquetas electrénicas no estan disponibles en todos los productos. 


Ee NOTA: Es posible que los dispositivos que no se venden 0 utilizan en los Estados Unidos no tengan un ID de 
la FCC. 


Para ver las etiquetas normativas electronicas: 
1. Encienda o reinicie el equipo. 
2. Presione esc 0 f10 para acceder a la utilidad de configuracién del equipo. 


3.  Utilice un dispositivo sefialador o las teclas de flecha para seleccionar Advanced (Avanzado), Electronic 
Labels (Etiquetas electrénicas) y luego presione intro. 


4. Para ver una etiqueta electronica, utilice un dispositivo sefalador o las teclas de flecha para seleccionar 
uno de los elementos enumerados y luego presione OK. 





[=f NOTA: La lista de elementos disponibles de etiqueta electronica varia segtn el modelo del equipo y los 
dispositivos instalados. 





5. Para salir de los ments de la utilidad de configuracién sin hacer ningun cambio: 


Seleccione el icono de Exit (Salir) en la esquina inferior derecha de la pantalla y luego siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. 


0 bien: 


Use las teclas de flecha para seleccionar Main (Principal), Ignore Changes and Exit (Ignorar los cambios 
y Salir) y luego presione intro. 


Aviso de la Comision Federal de Comunicaciones 


Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para dispositivos digitales Clase B, conforme la Seccién 
15 de las Reglas de la FCC. 


Dichos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalaciOn residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, sino 
se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantia de que no se produciran interferencias en una instalacion 
determinada. 


Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial en la recepcidn de radio o television, lo que se puede 
determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la 
interferencia mediante una o mas de las siguientes sugerencias: 


e Cambie la orientaci6n o ubicaci6n de la antena receptora. 

e Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

e _ Conecte el equipo a una toma eléctrica en un circuito diferente del que esta conectado al receptor. 
e _ Consulte al distribuidor 0 a un técnico experimentado de radio 0 televisidn para obtener ayuda. 


Este dispositivo cumple con la Secci6én 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a las 
siguientes dos condiciones: 


1. Este dispositivo no debe causar interferencia nociva. 


2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un 
funcionamiento inadecuado. 


Si tiene preguntas con respecto a este producto: 
e _Escribaa: 
HP Inc. 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304 
e —_Llame a HP al 650-857-1501 
O bien: 
e _ Correo electrénico: techregshelp@hp.com 
Para identificar este producto, consulte el numero de referencia, de serie o de modelo que se encuentra en el 
producto. 


Modificaciones 


La FCC exige que se avise al usuario que todas las modificaciones o cambios realizados en este dispositivo 
que no estén expresamente aprobados por HP pueden privar al usuario del derecho de operar el equipo. 


Cables 


Para mantener la conformidad con las Reglas y normas de la FCC, las conexiones a este dispositivo deben 
hacerse con cables blindados que tengan protectores metalicos para el conector de RFI/EMI. 


Productos con dispositivos de LAN inalambrica o modulos HP Mobile Broadband 


Este dispositivo no debe colocarse al lado de o ponerse a funcionar con ninguna otra antena o transmisor. 





A jADVERTENCIA! Exposicién a radiacion de radiofrecuencia: la potencia de salida que irradia este 
dispositivo es inferior a los limites de exposicién a radiofrecuencia determinados por la FCC. Sin embargo, se 
debe usar el dispositivo de manera que esté en conformidad con el uso tipico esperado. 
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Aviso normativo de Bielorrusia 


El producto cumple con la Norma técnica nacional de radio/telecomunicaciones de Bielorrusia TR 
2018/024/BY. 


TPs 


Aviso para Brasil 


Este equipamento nao tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia 
em sistemas devidamente autorizados. 





iy IMPORTANTE: Aalimentacdo de energia é predefinida para 220/230V. Se vocé possuir tomada elétrica de 
110/115V, por favor, altere a chave na parte traseira do seu computador para a tensao correta. 





Para maiores informacées, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br. 





Avisos para Canada 


Este aparato digital Clase B cumple con todos los requisitos de la normas canadienses sobre equipos que 
causan interferencias, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 


Si este dispositivo utiliza una red WLAN o Bluetooth, cumple con las normativas RSS exentas de licencia de 
Industry Canada. Su funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no 
puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas 
aquellas que puedan causar un funcionamiento inadecuado del dispositivo. 





A jADVERTENCIA! Exposicién a radiaci6n de radiofrecuencia: la potencia de salida que irradia este 
dispositivo es inferior a los limites de exposicién a radiofrecuencia determinados por Industry Canada. Sin 
embargo, se debe usar el dispositivo de manera que esté en conformidad con el uso tipico esperado. 


(Wa IMPORTANTE: Alusar una LAN inalambrica IEEE 802.11a, no ac, el uso de este producto se restringe a 
interiores, debido a su funcionamiento en el rango de frecuencia de 5,15 GHz a 5,25 GHz. Industry Canada 
exige que este producto se utilice en interiores en el caso del intervalo de frecuencias comprendido entre los 
5,15 GHz y los 5,25 GHz para reducir la posibilidad de ocasionar interferencias perjudiciales en los sistemas de 
satélites moviles que usen el mismo canal. Un radar de alta frecuencia se encuentra asignado como usuario 
principal de las bandas de 5,25 GHz a 5,35 GHz y 5,65 GHz a 5,85 GHz. Estas estaciones de radar pueden 
causar interferencia con y/o dafios a este dispositivo. 


Las antenas para este dispositivo no son sustituibles. Cualquier intento de acceso por parte del usuario 
dafiara su equipo. 





Avisos normativos para la Union Europea y el Reino Unido 


La Union Europea y el Reino Unido tienen su propio conjunto de avisos normativos. 


Aviso normativo de Bielorrusia 


Declaracion de conformidad 


Los productos que llevan la marca CE y la marca UK han sido fabricados para funcionar en al menos un estado 
miembro de la UE y el Reino Unido y cumplen con una o mas de las siguientes Directivas de la UE y los 
Instrumentos estatutarios del Reino Unido equivalentes que correspondan: 


RED 2014/53/EU; Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU; Directiva EMC 2014/30/EU; Directiva de ecodisefio 
2009/125/EC; Directiva RoHS 2011/65/EU. 


La conformidad con estas directivas se evalua mediante estandares armonizados europeos aplicables. 


Puede encontrar la Declaracién de conformidad de la UE y el Reino Unido completa en el siguiente sitio web: 
http://www.hp.eu/certificates (busquela con el nombre del modelo de producto o su Numero de modelo 
reglamentario o RMN, que se puede encontrar en la etiqueta normativa). 





El punto de contacto para asuntos normativos es: Correo electronico: techregshelp@hp.com. 


Productos con funciones de radio (EMF) 


Use este aviso cuando necesite suministrar datos de EMF para la operacion de radio. 


Este producto incorpora un radiotransmisor y un dispositivo receptor. En el caso de los PC portatiles en uso 
normal, una distancia de separacién de 20 cm garantiza que los niveles de exposicidn a radiofrecuencia 
cumplan con los requisitos de la UE. Los productos disefiados para funcionar a distancias menores, como los 
tablets, cumplen con los requisitos aplicables de la UE en posiciones de funcionamiento normales. Los 
productos pueden utilizarse sin mantener una distancia de separaci6n a menos que se indique lo contrario en 
instrucciones especificas del producto. 


Restriccién de productos con funciones de radio (solo para algunos productos) 


Algunos productos de algunos paises tienen restricciones en la funcion de radio. 


LU} LV |MT| NL |NO| 
|PL|PT|RO|RS| SE] 
[si [sk] TR]UK] | 








iy IMPORTANTE: Eluso de laLAN inalambrica IEEE 802.11x con banda de frecuencia de 5,15—-5,35 GHz se 
restringe exclusivamente a interiores en todos los paises reflejados en la matriz. El uso de esta aplicaci6n de 
WLAN en exteriores podria generar problemas de interferencia con los servicios de radio existentes. 





Bandas de frecuencia de radio y niveles de potencia maximos (solo en algunos productos y 


paises) 


La tabla muestra bandas de radiofrecuencia y niveles de energia maximos para algunos productos y algunos 
paises. 


Tabla 1-1 Bandas de frecuencia de radio y niveles de potencia maximos (solo en algunos productos y paises) 





Tecnologia de radio EIRP de potencia de transmisién maxima (mW) 
Bluetooth; 2,4 GHz 100 
NFC; 13,56 MHz 10 
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Tabla 1-1 Bandas de frecuencia de radio y niveles de potencia maximos (solo en algunos productos y paises) 


(continuacion) 
































Tecnologia de radio EIRP de potencia de transmisién maxima (mW) 
RFID; 865-868 MHz/915-921 MHz 2000/4000 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 2,4 GHz 100 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 5 GHz 200 

WWAN 5G NR (450 MHz-7125 MHz) 400 

WWAN 5G NR (24250 MHz-52600 MHz) 316,230 

WWAN 4G LTE; 700/800/900/1800/2100/2300/2600/3500 MHz 200 

WWAN 3G UTMS; 900/2100 MHz 250 

WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 900 MHz 2000 

WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz 1000 

WiGig® 802.11ad; 60 GHz 316 

NOTA: Utilice solo los controladores de software compatibles con HP y corrija la configuracién de pais para garantizar la 
conformidad. 





Aviso sobre ergonomia 


Al usar un PC portatil en la estacion de trabajo de la oficina para mostrar tareas de trabajo, donde 
corresponda la aplicacion de la Directiva 90/270/EEC sobre unidades de presentacion visual (VDU), se 
requiere un teclado externo adecuado. Segun la aplicacion y la tarea, también puede ser necesario un monitor 
externo adecuado para obtener condiciones de trabajo comparables a la configuraci6n de una estacién de 
trabajo. 


Ref: EK1-ITB 2000 (certificaci6n voluntaria GS) 


Los PC portatiles con la marca de aprobacién "GS" cumplen con los requisitos ergondmicos correspondientes. 
Sin teclados externos, solo son aptos para uso de corto plazo en tareas con VDU. 


Durante el uso movil con condiciones de iluminacién desventajosas (por ejemplo luz del sol directa), pueden 
producirse reflejos capaces de reducir la legibilidad. 


Un sistema de computacion integrado por productos de la marca HP cumple con los requisitos de ergonomia 
aplicables si todos los productos que forman parte del sistema tienen la marca de aprobaci6on «GS», por 
ejemplo el equipo de escritorio para empresas, el teclado, el mouse para PC y el monitor. 


Declaracién europea sobre red telefénica (médem/fax) 


Este producto cumple con las exigencias de la Directiva aplicable y lleva las marcas de CE correspondientes. 
Sin embargo, debido a las diferencias entre los PSTN individuales que se brindan en diferentes paises/ 
regiones, la autorizacion por si sola no otorga una garantia incondicional de buen funcionamiento en todos 
los puntos terminales de la red de PSTN. Si tiene problemas, en primera instancia, debe comunicarse con el 
proveedor de su equipo. 


Aviso para Australia y Nueva Zelanda 


Este equipo incorpora un radiotransmisor y un dispositivo receptor. Con el uso normal, una distancia de 
separacion de 20 cm garantiza que los niveles de exposici6n a radiofrecuencia cumplan con las normas de 
Australia y Nueva Zelanda. 


Aviso para Australia y Nueva Zelanda 


El equipo debe estar conectado a la red de telecomunicaciones a través de un cable de linea que cumpla con 
los requisitos de AS/CA S008. 





A jADVERTENCIA! Los méddems sin conector RJ11 integral que se envian con este equipo no deben instalarse 
en ningun otro dispositivo. 
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Aviso sobre equipos de radio en China 
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Marcas de certificacién de LAN inalambrica, de WAN inalambrica y de Bluetooth® 
= OMSL, EXP SEMEN aE E fe IL SRT RAE SUT Fe a EL CET, 


This product contains certified radio equipment. 


















































= 


Some products may use electronic regulatory labels (e-labels). To view the certification mark and numbers on 
an e-label, please refer to the previous “Accessing regulatory labels” section. 
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Aviso 


Aviso 


para México 


Declaracion para México 


La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada. 


Aviso sobre conexiones inalambricas para México: 


En el caso de PC de escritorio, equipos All-in-One, terminales de punto de venta, thin clients y workstations en 
uso normal e instalados con un dispositivo de transmisiOn y recepcidn de radio, una distancia de separacién 
de 20 cm garantiza que los niveles de exposici6n a radiofrecuencia cumplan con los requisitos de México. 


sobre conexiones inalambricas para Singapur 


Apague los dispositivos WWAN mientras se encuentra a bordo de una aeronave. El uso de estos dispositivos a 
bordo de una aeronave es ilegal, puede ser peligroso para el funcionamiento del avidn y puede interferir en la 
red celular. Sino cumple con esta norma, podria resultar en una suspension o prohibicién de uso de servicios 
celulares para el infractor, en un proceso legal, o ambos. 


Se recuerda a los usuarios que deben restringir el uso de equipos de radio en depdsitos de combustible, 
plantas quimicas y donde se estén realizando explosiones. 


Al igual que con cualquier otro equipo transmisor de radio, para mantener el buen funcionamiento de los 
equipos y la seguridad personal, se recomienda a los usuarios que ninguna parte del cuerpo humano se 
acerque demasiado a las antenas durante el funcionamiento del equipo. 


Este dispositivo se ha disefado para cumplir con los requisitos correspondientes a la exposicidn a ondas de 
radio, con base en las directrices cientificas que incluyen margenes destinados a garantizar la seguridad de 
todas las personas, independientemente de la salud y la edad. Estas directrices de exposicién a las ondas de 
radio emplean una unidad de medida conocida como tasa de absorcion especifica (SAR). Las pruebas de SAR 
se llevan a cabo utilizando métodos normalizados, con el teléfono transmitiendo al maximo nivel de potencia 
certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas. La informacion de datos de SAR se basa en los 
estandares EN50360 y EN50361 de CENELEC, los cuales usan el limite de 2 vatios por kilogramo, con un 
promedio de mas de 10 gramos de tejido. 


Avisos referentes a Corea del Sur 


Aviso 
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sobre conexiones inalambricas en Tailandia 
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(This telecommunication equipment conforms to the requirements of NBTC.) 
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This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission. 


Avisos de NCC para Taiwan 


Los siguientes avisos se aplican a Taiwan. 


FERS a 
KD CBR BS > HK MUM 
Dispositivos de LAN inalambrica 802.11a 
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Dispositivos de LAN inalambrica 802.11/Dispositivos Bluetooth/Dispositivos de 
corto alcance 
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Aviso sobre viajes aéreos 


El uso de equipo electronico a bordo de aeronaves comerciales queda a criterio de la aerolinea. 


Avisos sobre la bateria que el usuario puede sustituir 


Cuando una bateria haya alcanzado el fin de su vida util, no la deseche en la basura doméstica comun. Siga la 
legislacion y las normas locales de su region referentes a la eliminacion de baterias de equipos. 
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HP les recomienda a los clientes reciclar el hardware electrdnico usado, los cartuchos originales HP y las 
baterias recargables. Para obtener mas informacion acerca de los programas de reciclaje, consulte el sitio 
web de HP en http://www.hp.com/recycle. 





Para obtener informacion sobre como extraer una bateria que el usuario puede sustituir, consulte la guia del 
usuario incluida con el producto. 


Avisos sobre la bateria sellada de fabrica 


La(s) bateria(s) de este producto no puede(n) ser reemplazada(s) facilmente por los propios usuarios. La 
extraccion o sustitucion de la bateria podria afectar la cobertura de su garantia. Si una bateria ya no mantiene 
la carga, Comuniquese con el soporte. 


Cuando una bateria haya alcanzado el fin de su vida util, no la deseche en la basura doméstica comun. Siga las 
normas y leyes locales para el descarte de baterias. 


Conformidad con laser 


Use este aviso para advertir sobre la posible exposicion a radiaci6n causada por el uso incorrecto del laser. 





A jADVERTENCIA! Eluso de controles 0 ajustes, o la realizaci6n de procedimientos distintos de los 
especificados en la Guia de instalaci6n del producto de laser puede producir una exposici6n a radiacion 
peligrosa. Para reducir el riesgo de exposici6n a radiaci6n peligrosa: 


e No intente abrir la carcasa del médulo. En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar. 


e No opere los controles, ni realice ajustes o procedimientos en el dispositivo de laser que no sean los 
especificados en la guia de instalacion del producto de laser. 


e Solo permita que los proveedores de servicio autorizados reparen la unidad. 





Este producto puede incluir un dispositivo de almacenamiento optico (por ejemplo una unidad de CD o DVD) 
y/o un transceptor de fibra 6ptica. Cada uno de estos dispositivos que posee un laser esta clasificado como 
Producto de laser clase 1 de acuerdo con IEC/EN 60825-1 y cumple con los requisitos de seguridad de esta 
norma. 


Cada producto laser cumple con la reglamentacion de 21 CFR 1040.10 y 1040.11 de la FDA de EE. UU. o 
cumple con esta reglamentacion excepto desvios de acuerdo con el Aviso laser N2 50, con fecha del 24 de 
junio de 2007 o Aviso laser N° 56, con fecha del 8 de mayo de 2019. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 





Aprobaciones para dispositivo de telecomunicaciones 


El dispositivo de telecomunicaciones del equipo esta aprobado para conectarse a la red telefdnica en los 
paises y regiones cuyas marcas de aprobacion se indican en la etiqueta del producto ubicada en la parte 
inferior del equipo o en el médem. 


Consulte la guia de usuario incluida con el producto para asegurarse de que esta configurado para el pais o 
region en que se encuentra. Si selecciona un pais o region distinto de aquel en que se encuentra, el médem 
podria configurarse de un modo que viole las normas o leyes de telecomunicaciones del pais o region. 
Ademas, es posible que el modem no funcione correctamente si no selecciona el pais o regidn adecuado. Si al 
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seleccionar un pais 0 regiOn aparece un mensaje que indica que el pais o region no se admiten, esto significa 
que el médem no ha sido aprobado para uso en este pais o region y que no debe utilizarse. 


Avisos sobre el modem 


Canada, Japon, Nueva Zelanda y los EE. UU. tienen sus propios conjuntos de avisos con respecto al modem. 


Declaraciones sobre el modem para los EE. UU. 


Este equipo cumple con la Seccién 68 de las normas de la FCC y con los requisitos adoptados por la ACTA. En la 
parte inferior del equipo o en el médem hay una etiqueta que contiene, entre otra informacién, un 
identificador del producto en el formato US:AAAEQH#TXXXX. Proporcione esta informacion a la compania 
telefénica si se le pide que lo haga. 


Certificaci6n correspondiente al conector USOC = RJ11C. El enchufe y el conector utilizados para conectar 
este equipo al cableado y la red telefénica de las instalaciones deben cumplir con las normas 
correspondientes de la Seccién 68 de la FCC y con los requisitos adoptados por la ACTA. Con este producto se 
brindan un enchufe modular y un cable de teléfono que cumplen con tales especificaciones. Estan disefhados 
para conectarse a un conector modular compatible que también cumple con las normas correspondientes. 
Consulte las instrucciones de instalacién para obtener mas detalles. 


El REN sirve para determinar la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a una linea telefonica. Si 
existen demasiados REN en una linea telefdnica, los dispositivos podrian no sonar cuando entra una llamada. 
En la mayoria aunque no en todos los lugares, la suma de los REN no debe ser superior a cinco (5,0). Para 
estar seguro de la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a una linea, segun lo determina el numero 
total de REN, comuniquese con la compafiia telefdnica local. En el caso de los productos aprobados después 
del 23 de julio de 2001, el REN de este producto forma parte del identificador que tiene el formato US: 
AAAEQ#H#TXXXX. Los digitos representados por ## son el REN sin la coma decimal (por ejemplo 03 es un REN 
de 0,3). En el caso de los productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta. 


Si este equipo HP dajfia la red telefonica, la compajiia telefdnica le notificara previamente que puede ser 
necesario interrumpir temporalmente el servicio. Pero si el aviso previo no resulta practico, la compania 
telefénica se lo notificara tan pronto como sea posible. Ademas, se le informara sobre su derecho a formalizar 
una queja ante la FCC si lo considera necesario. 


La compaiiia telefénica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos 
que podrian afectar el funcionamiento del equipo. Si esto ocurre, la compafiia telefdnica se comunicara con 
usted para realizar las modificaciones necesarias con el fin de mantener el servicio telef6nico sin 
interrupciones. 


Si surge algun problema con este equipo, llame al soporte técnico. Si el equipo provoca dafios en la red 
telefénica, la compania telefdnica podria solicitarle que desconecte el equipo hasta que se haya resuelto el 
problema. Solo debe realizar las reparaciones al equipo que se explican especificamente en la seccidn de 
"Soluci6n de problemas” de la guia del usuario, si Se proporciona una. 


La conexion al servicio de linea compartida esta sujeta a tarifas estatales. Pongase en contacto con la 
comisi6n de servicios publicos del estado o con una comisi6on corporativa para obtener mas informacion. 


Si su casa tiene un equipo de alarma cableado de forma especial y conectado a la linea telefdnica, asegurese 
de que la instalacién de este equipo HP no desactive su equipo de alarma. Si tiene dudas sobre qué puede 
desactivar el equipo de alarma, consulte a su compaiiia telefdnica 0 a un instalador calificado. 


La ley de proteccién al consumidor de teléfonos de 1991 establece la ilegalidad de que cualquier persona use 
un equipo u otro dispositivo electrénico, incluido un equipo de fax, para enviar cualquier mensaje a menos 
que dichos mensajes contengan claramente en el margen, en la parte superior o inferior de cada pagina 
transmitida, o en la primera pagina de la transmision, la fecha y hora en que se envia, asi como una 
identificacion de la empresa, de la otra entidad o de la otra persona que envia el mensaje y el numero de 
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teléfono de la maquina que lo envia, o de dicha empresa, entidad o persona. (El numero de teléfono 
suministrado no puede ser un numero 900 ni cualquier otro nimero cuya tarifa exceda la tarifa de 
transmision local o de larga distancia). 


Para programar esta informacion en su fax, debe completar los pasos descritos en las instrucciones del 
software de envio de faxes. 


Declaraciones sobre el modem para Canada 


Este equipo cumple con las especificaciones técnicas correspondientes de Industry Canada. 


El numero de equivalencia de timbre (REN) es una indicacion de la cantidad maxima de dispositivos 
permitidos para conectarse a una interfaz telefénica. La terminacion en una interfaz puede consistir en 
cualquier combinaci6n de dispositivos, siempre que la suma de los REN de todos los dispositivos no sea 
superior a 5. El REN para este equipo terminal es 1.0. 


Declaraciones sobre el modem referentes a Japon 


Si el equipo no tiene la marca de certificaci6n japonesa en la parte inferior, consulte a continuacién la marca 
de certificaci6n adecuada. 


La marca de certificaci6n japonesa para el modem de datos/fax V.92 de 56K se encuentra a continuacion: 


ADS-0413001 


ef [i] 


Si el equipo no tiene la marca de certificaci6n japonesa en la parte inferior, consulte a continuacién la marca 
de certificaci6n adecuada. 


La marca de certificaci6n japonesa para el médem LSI Corporation PCI-SV92EX Soft se encuentra a 
continuaci6on: 


eum «= A070 107003 


we [i] 


Declaraciones sobre el modem para Nueva Zelanda 


La garantia de un telepermiso para cualquier elemento del equipo terminal indica solo que Telecom ha 
aceptado que ese elemento cumple las condiciones minimas para conectarse a su red. 


Esto no indica que Telecom respalda el producto, ni tampoco proporciona ningun tipo de garantia. 
Especialmente, no asegura que los elementos funcionaran correctamente en todos los sentidos con otro 
elemento del equipo que tenga telepermiso de marca 0 modelo diferentes, ni implica que cualquier producto 
sea compatible con todos los servicios de red de Telecom. 


Este equipo no funcionara correctamente en todas las condiciones de operacion a una velocidad superior de 
aquella para la cual esta disefiado. Telecom no se hace responsable de las dificultades que surjan en estas 
circunstancias. 


Si este dispositivo esta equipado con marcacion por pulsos, tome en cuenta que no existe garantia de que las 
lineas de Telecom admitan siempre la marcaci6on por pulsos. 
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El uso de marcacion por pulsos, cuando este equipo se encuentra conectado a la misma linea que otro, puede 
originar un timbre o ruido y también puede producir una condicidn de respuesta falsa. En el caso de que 
surjan tales problemas, el usuario no debe entrar en contacto con el servicio de averias de Telecom. 


Algunos parametros requeridos para el cumplimiento de los requisitos de telepermiso de Telecom dependen 
del equipo (PC) asociado con este dispositivo. Para cumplir con las especificaciones de Telecom, el equipo 
asociado debe estar configurado para funcionar dentro de los siguientes limites: 


e No debera haber mas de 10 intentos de llamada al mismo numero en un periodo de 30 minutos en el 
caso de cualquier inicio de llamada manual. 


e El equipo debe estar inactivo durante un periodo de no menos de 30 segundos entre el final de un 
intento y el comienzo del siguiente intento. 


e __Enlos casos en que se realizan llamadas automaticas a diferentes numeros, el equipo debe configurarse 
para permanecer inactivo durante un periodo de no menos de 5 segundos entre el final de un intento y 
el comienzo del siguiente intento. 


e El equipo debe configurarse para garantizar que las llamadas se respondan entre 3 y 30 segundos 
después de tocar (0 sea, configurelo entre 2 y 10). 


Compatibilidad con voz 


Todas las personas que usen este dispositivo para grabar conversaciones telefonicas deben cumplir con la ley 
neozelandesa. 


Esta exige que al menos uno de los participantes en la conversacion tenga constancia de que esta siendo 
grabado. Ademas, debera cumplirse con los Principios enumerados en la Ley de privacidad de 1993, en lo que 
respecta a la naturaleza de la informacion personal recopilada, los fines de su recopilacién, la forma en que se 
usara y lo que se divulga a cualquier tercero. 


Este equipo no se debe configurar para realizar llamadas automaticas al servicio de emergencia‘'111' de 
Telecom. 


Aviso de Macrovision Corporation 


Este producto incorpora tecnologia de proteccion de copyright protegida por reivindicaciones de método de 
determinadas patentes de los EE. UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y 
otros propietarios de derechos. 


El uso de esta tecnologia de proteccién de copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y esta 
destinado exclusivamente para fines domésticos y otra visualizacion limitada, a menos que Macrovision 
Corporation autorice lo contrario. Se prohibe realizar ingenieria inversa o desmontar el equipo. 
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2 Avisos de seguridad 


La documentacion de su producto podria requerir uno o mas de estos avisos de seguridad. 


Informacion importante sobre seguridad 


Estos avisos podrian aplicarse a muchos productos. 





A jADVERTENCIA! Parareducir el riesgo de lesiones graves, lea la Guia de seguridad y ergonomia. Esta guia 
describe la organizacion correcta de la estacion de trabajo, la postura y los habitos de salud y trabajo para los 
usuarios de equipos y ofrece importante informacién de seguridad eléctrica y mecanica. Esta guia la 
encuentra en la web en http://www.hp.com/ergo y en el CD de documentacion que se incluye con el producto. 





El equipo puede ser pesado; asegurese de levantarlo con procedimientos ergondmicamente correctos ala 
hora de moverlo. 


Instale el equipo cerca de una toma de CA. El cable de alimentacién de CA es el principal dispositivo para 
desconectar la CA de su equipo y debe poder acceder a él facilmente en todo momento. Si el cable de 
alimentaci6n que se suministra con su equipo tiene un enchufe con conexi6n a tierra, utilice siempre el cable 
de alimentacién con una toma eléctrica de CA conectada a tierra correctamente para evitar el riesgo de una 
descarga eléctrica. 


Para reducir la posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas en la red telefénica, conecte su equipo a 
la toma eléctrica de CA antes de conectarlo a la linea telefonica. Asimismo, desconecte la linea telefénica 
antes de desconectar su equipo de la toma eléctrica de CA. 


Siempre desconecte el cable de mddem del sistema telefdnico antes de instalar o extraer la cubierta del 
equipo. 

No opere el equipo sin la cubierta. 

Para su seguridad, siempre desconecte el equipo de su fuente de alimentaci6n y de cualquier sistema de 
telecomunicaciones (como lineas telefénicas), redes o modems antes de realizar cualquier procedimiento de 


servicio. Sino lo hace, podrian producirse lesiones personales o dafios en el equipo. Los niveles de voltaje 
peligrosos estan dentro de la fuente de alimentaci6n y el modem de este producto. 


Como una precaucion de seguridad, si la carga de la alimentaci6n del sistema supera las capacidades 
especificas de la configuracion, el sistema podria deshabilitar temporalmente algunos puertos USB. 
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A jADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales al utilizar este 
dispositivo, siga siempre las precauciones basicas de seguridad, incluidas las siguientes: 


e Nouse este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bafera, un lavabo, un fregadero o una 
pila de lavar, un sotano o en los alrededores de una piscina. 


e Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Hay un riesgo remoto de sufrir un choque 
eléctrico debido a los rayos. 


e Nouse este producto para informar sobre una fuga de gas mientras esté cerca de la fuga. 


e Siempre desconecte el cable del modem antes de abrir la carcasa del equipo o de tocar un cable de 
modem que no esté aislado, un conector o un componente interno. 


e  Sieste producto no se brind6 con un cable de linea telefénica, utilice Unicamente un cable de linea para 
telecomunicaciones No. 26 AWG 0 uno mas grande. 


® No conecte un médem o un cable de teléfono en el conector RJ-45 (red). 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 


iy IMPORTANTE: Sisu equipo se proporciona con un interruptor de seleccién de voltaje para el uso en un 
sistema de alimentacidn de 115 0 230 V, el interruptor de seleccidn de voltaje ha sido previamente 
configurado segun la configuraci6n de voltaje correcta para su uso en el pais o region particular donde se 
vendio inicialmente. Si mueve el interruptor de seleccidn de voltaje a una posicién incorrecta, pueden 
producirse dafios en el equipo y, ademas, se anulara cualquier garantia implicita. 





En este producto no se ha evaluado la conexi6n a un sistema de alimentacion de “TI” (un sistema de 
distribucion de CA sin conexion directa a tierra, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables). 


Avisos de advertencia de seguridad relacionados con el calor 


Use este aviso si es posible que se produzcan lesiones por calor excesivo. 





A jADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de lesiones por calor 0 de sobrecalentamiento del equipo movil, 
no lo coloque directamente sobre sus piernas ni obstruya los orificios de ventilaci6n. Use el equipo movil 
solamente sobre una superficie plana y firme. No permita que ninguna superficie dura, como una impresora 
opcional adyacente, o una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, bloqueen el flujo de aire. 
Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel 0 con una superficie blanda como 
almohadas, alfombras o ropa durante el funcionamiento. El equipo movil y el adaptador de CA cumplen con 
los limites de temperatura en la superficie a la que el usuario puede acceder, definidos por las normas de 
seguridad aplicables. 





Aviso sobre posibles condiciones de seguridad 


Use este aviso para advertir a los usuarios sobre la posibilidad de que una falla no sea segura y controlada. 


Si usted nota cualquiera de las siguientes condiciones (0 si tiene otras preocupaciones de seguridad), no use 
el equipo: chisporroteo, silbido o chasquido, o un olor fuerte o humo que sale del equipo. Es normal que esto 
ocurra cuando un componente electroénico interno falla de una forma segura y controlada. Sin embargo, esas 
condiciones también pueden indicar un posible problema de seguridad. No suponga que se trata de una falla 
segura. Apague el equipo, desconéctelo de su fuente de alimentacion y comuniquese con el soporte técnico 
para obtener asistencia. 


Condiciones de instalacion 


Consulte las instrucciones de instalacion antes de conectar este equipo a la alimentacidn de entrada. 
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A jADVERTENCIA! Las piezas con electricidad y moéviles pueden estar dentro del equipo. Desconecte la 
alimentaci6n del equipo antes de extraer el gabinete. Vuelva a conectar y asegurar el gabinete antes de 
volver a alimentar el equipo. 





Aviso sobre la acustica 


Use este aviso cuando el nivel de presion de sonido pueda ser inferior al recomendado o esperado. 


El nivel de presion de sonido (LpA) es muy inferior a 70dB(A) (posicién del operador, funcionamiento normal, 
segun ISO 7779). Para mostrar los datos de emisién de ruido del producto, vaya a "Declaraciones de IT ECO" 
en http://www.hp.com/go/ted y seleccione una categoria de producto en el ment desplegable. 





Avisos sobre la bateria 


Uno o mas de estos avisos de seguridad podrian aplicarse a la bateria de su producto. 





A jADVERTENCIA! El producto puede contener una bateria interna alcalina, de didxido de manganeso de litio o 
de pentoxido de vanadio. Existe el riesgo de que se produzca un incendio y quemaduras si la bateria no se 
manipula apropiadamente. 


A jADVERTENCIA! No intente recargar la bateria. 
Z\iADVERTENCIA! No la exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). 


A jADVERTENCIA! Para reducir posibles problemas de seguridad, solo debe utilizar la bateria que se 
suministra con el equipo, o bien una bateria de repuesto de HP o una bateria compatible que se haya 
comprado a HP como accesorio. Es posible que la carga rapida no esté disponible para baterias que no son 
compatibles 0 no son HP. 


A jADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o de quemaduras, no desmonte, aplaste, perfore ni cause 
cortocircuitos externos en la bateria, nila arroje al fuego o al agua. 


A jADVERTENCIA! Hay riesgo de explosion si la bateria se sustituye por un tipo incorrecto. Deseche las 
baterias usadas segun se indica en las instrucciones. 


A jADVERTENCIA! Sustituyala solo por el repuesto de HP indicado para este producto. 
A jADVERTENCIA! Siseingiere la bateria, hay riesgo de quemaduras quimicas. 


A jADVERTENCIA! Este producto contiene una bateria de celdas de tipo moneda/boton. Si alguien se traga 
una bateria de celdas de tipo moneda/boton, puede sufrir quemaduras internas serias en 2 horas, lo que 
puede ocasionar la muerte. 


A jADVERTENCIA! Mantenga las baterias nuevas y utilizadas lejos de los nifios. 


A jADVERTENCIA! Si el compartimiento de la bateria no cierra por completo, deje de usar el producto y 
manténgalo lejos de los nifios. 


A jADVERTENCIA! Si cree que alguien podria haber ingerido o colocado una bateria en algun lugar dentro del 
cuerpo, busque atencién médica inmediata. 


A jADVERTENCIA! Sise deja una bateria en un ambiente con una temperatura extremadamente alta, se puede 
producir una explosion o la fuga de liquido o gas inflamable. 


A jADVERTENCIA! Una bateria sujeta a presion de aire excesivamente baja puede producir una explosion o la 
fuga de liquido o gas inflamable. 
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Tabla 2-1 Icono y descripcion de la eliminaci6n de la bateria 





Icono Descripcién 


Las baterias y los acumuladores no deben eliminarse junto con la basura doméstica general. Para que éstos 
sean reciclados o eliminados adecuadamente, use el sistema publico de recoleccién de basura o devuélvalos a 
HP, a socios autorizados de HP 0 a sus agentes. 





Avisos sobre el ventilador 


Use uno o mas de estos avisos para advertir a los usuarios sobre los peligros de las lesiones ocasionadas por 
las aspas del ventilador. 





A jADVERTENCIA! AX Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas moviles. 


A jADVERTENCIA! Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las aspas del ventilador. 
A jADVERTENCIA! Mantenga las partes del cuerpo fuera de la ruta de movimiento. 





Aviso sobre el nivel de volumen del set de auriculares y 
microfono y de los audifonos 


Este aviso advierte sobre el peligro de las configuraciones de alto volumen para los sets de auriculares y 
microfono y los audifonos. 





A 


jADVERTENCIA! /\ Para evitar posibles dafios a la audici6n, no escuche con volumenes altos durante 
periodos prolongados. 


Si se ajustan el control de volumen y el ecualizador de acuerdo con configuraciones que no sean las de la 
posicion central podria aumentar el voltaje de salida de los auriculares y, por lo tanto, el nivel de presion del 
sonido. El uso de factores que puedan influenciar la salida de los auriculares que no sean los especificados 
por el fabricante (por ejemplo, el sistema operativo, el software del ecualizador, el firmware, el controlador) 
podria aumentar el voltaje de salida de los auriculares y, por lo tanto, el nivel de presion del sonido. 





Seguridad del laser 


Para productos equipados con unidades opticas o transceptores de fibra Optica. 


Este producto puede ser suministrado con un dispositivo de almacenamiento optico (por ejemplo, unidad de 
CD o DVD) y/o un transceptor de fibra 6ptica. Los mismos contienen lasers y estan clasificados como 
Productos a laser clase 1 de acuerdo con las normativas IEC/EN 60825-1, y cumplen con los requisitos 
correspondientes. 


Cada producto laser cumple con la reglamentaci6n de 21 CFR 1040.10 y 1040.11 de la FDA de EE. UU. 0 
cumple con esta reglamentacion excepto desvios de acuerdo con el Aviso laser N2 50, con fecha del 24 de 
junio de 2007 o Aviso laser N° 56, con fecha del 8 de mayo de 2019. 
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A jADVERTENCIA! Eluso de controles 0 ajustes, o la ejecucién de procedimientos distintos de los que se 
especifican en este documento o en la guia de instalacion para productos laser, puede ocasionar una 
exposicion nociva a la radiacion. Para reducir el riesgo de exposicién a radiacion peligrosa: 


e No intente abrir la carcasa del médulo. En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar. 


e No opere los controles, ni realice ajustes o procedimientos en el dispositivo de laser que no sean los que 
se especifican aqui. 


e Solo permita que los técnicos de servicio autorizados por HP reparen la unidad. 





Requisitos de la fuente de alimentacion y del cable de 
alimentacion 


Los diferentes paises tienen diferentes requisitos para las fuentes de alimentacion y los cables de 
alimentacion. 


Requisitos de conexion a tierra de la fuente de alimentacion clase | 


Para obtener proteccion contra cortocircuitos, el equipo debe conectarse a un terminal con conexion a tierra. 
Conecte el cable de alimentacidn a una toma eléctrica de CA que proporcione conexion a tierra. Es posible que 
algunos cables de reemplazo no proporcionen protecci6n adecuada contra cortocircuitos. Utilice solamente 
cables de alimentaci6n suministrados con este producto o un cable de reemplazo autorizado por HP Inc. 


Aviso para Brasil 


Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua 
aterramento (trés pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a seguranca dos usuarios contra choques 
elétricos. 


Dinamarca 


Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. 
Finlandia 

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan. 
Noruega 

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt. 


Suecia 


Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 


Requisitos de la fuente de alimentacion 


Las fuentes de alimentaci6n en algunos productos tienen interruptores de alimentacién externos. El recurso 
del interruptor de seleccidn de voltaje en el producto le permite funcionar en todos los voltajes de red de CA 
entre 100-127 0 200-240 voltios. Las fuentes de alimentaci6n en aquellos productos que no cuentan con 
interruptores de alimentaciOn externos estan equipadas con circuitos internos que detectan el voltaje de 
entrada y alternan automaticamente al voltaje apropiado. 


Requisitos de la fuente de alimentacion y del cable de alimentacién 
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A jADVERTENCIA! Parareducir la probabilidad de que se produzcan problemas de seguridad, use solo el 
adaptador de CA suministrado con el equipo, un adaptador de CA de reemplazo suministrado por HP 0 un 
adaptador de CA comprado como accesorio a HP. 
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Para uso en Noruega 


Algunos productos estan disefiados para un sistema de alimentacion de TI con voltaje de fase a fase de 230 V. 


Requisitos del juego de cables de alimentacion 


Uno o mas de estos avisos podrian aplicarse al cable de alimentaci6n de su producto. 





A jADVERTENCIA! Parareducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dafios en el equipo: 


e — Enchufe el cable de alimentacién a una toma eléctrica de CA que pueda alcanzar facilmente en todo 
momento. 


e _ Desconecte la alimentacién del equipo desenchufando el cable de alimentacidn de la toma de CA. 


e _ Sise suministr6 con un conector de 3 pines en el cable de alimentacion, enchufe el cable en una toma 
conectada a tierra. No inutilice el pin de conexion a tierra del cable de alimentacién, por ejemplo, usando 
un adaptador de dos pines. El pin de conexi6n a tierra es una medida de seguridad importante. 





El conjunto de cables de alimentacidn que viene con el producto cumple con los requisitos de uso del pais 
donde el producto fue adquirido originalmente. Utilice solamente el cable de alimentacién suministrado con 
la unidad o un cable de alimentaci6n de reemplazo de HP Inc. o un distribuidor autorizado por HP Inc. 
Numeros de referencia de reemplazo pueden encontrarse en http://www.hp.com/support. 





Los cables y adaptadores de alimentacion para uso en otros paises deben cumplir con los requisitos del pais 
donde utiliza el producto. Para obtener mas informacion sobre los requisitos del cable de alimentacion, 
comuniquese con su distribuidor autorizado, revendedor o proveedor de servicios de HP. 





A jADVERTENCIA! Nouse cabes de alimentacion de otros productos. 
Los cables de alimentacién que no correspondan pueden ocasionar un riesgo de choque y de incendio. 
El requisito que se menciona a continuaci6n se aplica a todos los paises: 


A _ Elconjunto de cables de alimentaci6n debe ser aprobado por una agencia acreditada aceptable, 
responsable por la evaluacion en el pais donde se utilizara el cable de alimentacion. 


El cable de alimentacion debe extenderse de manera que no se pise ni Sea presionado por elementos que se 
coloquen sobre o contra él. Debe prestarse atenci6on especial al enchufe, la toma eléctrica y el punto donde el 
cable sale del producto. 





A jADVERTENCIA! No opere este producto con un conjunto de cables de alimentacién dafados. Si el conjunto 
de cables de alimentaci6n esta dafado en alguna forma, reemplacelo inmediatamente. Los cables dafiados 
pueden exponer al usuario a varios riesgos. 





Aviso sobre el cable de alimentacién 


Si no se le suministr6 un cable de alimentacion para el equipo o un accesorio de alimentacién externo 
destinado al uso con el equipo, debera adquirir un cable de alimentacion aprobado para el uso en su pais 0 
region. 
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El cable de alimentacién debe ser compatible con el producto, el voltaje y la corriente marcados en la etiqueta 
de clasificacion eléctrica del producto. La clasificaci6n de voltaje y corriente del cable debe ser mayor que la 
clasificacién de voltaje y corriente marcada en el producto. Ademas, el diametro minimo del cable debe ser de 
0,75 mm2/18 AWG y la longitud del cable debe estar entre 1,0 m (3,2 pies) y 2 m (6,56 pies). Si tiene dudas 
sobre el tipo de cable de alimentacién que debe usar, comuniquese con el proveedor de servicio autorizado. 


El cable de alimentacidn debe ubicarse de modo que no lo pisen ni aplasten objetos colocados encima o 
apoyados contra el cable. Debe prestarse atencion especial al enchufe, la toma eléctrica y el punto donde el 
cable sale del producto. 


Conector de CC de la fuente de alimentacién externa HP 


El diagrama ilustra el enchufe de CC de la fuente de alimentaci6n HP externa. 


O--© 
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Requisitos del cable de alimentacion para Japon 


Para uso en Japon, utilice solo el cable de alimentaci6n suministrado con este producto. 





A PRECAUCION: El cable de alimentacion que viene con este producto no debe ser utilizado con otros 
productos. 





Peligro de lesiones al prensar los dedos 


Use este aviso para advertir sobre la posibilidad de lesiones causadas al prensar los dedos. 





A jADVERTENCIA! Observe las areas donde hay peligro de prensarse los dedos. Mantenga los dedos alejados 
de las piezas que se cierran y podrian prensarlos. 





Proteccion de los conectores de la antena de TV 


Es posible que se apliquen varios avisos de seguridad a los conectores de la antena de TV. 


Conexion a tierra de la antena de television externa 


Si una antena externa o un sistema de cable estan conectados al producto, asegurese de que la antena o el 
sistema de cable estén conectados a tierra, de forma que ofrezcan cierta proteccién contra sobretensiones y 
cargas estaticas acumuladas. 


El articulo 810 del Codigo eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona informacion sobre la correcta 
conexion a tierra del mastil y la estructura de soporte, la conexi6n a tierra del cable de entrada a una unidad 
de descarga de la antena, el tamafio de los conductores de conexion a tierra, la ubicaci6n de la unidad de 
descarga de la antena, la conexi6n a los electrodos de conexion a tierra y los requisitos del electrodo de 
conexion a tierra. 


Peligro de lesiones al prensar los dedos 


19 


Proteccién contra rayos 


Para agregar mas protecci6n a cualquier producto durante una tormenta eléctrica o cuando esté sin uso ni 
supervision por largos periodos, desconecte el producto de la toma eléctrica y desconecte la antena o el 
sistema de cable. Esto evitara dafios al producto causados por sobretension eléctrica 0 rayos. 





Tabla 2-2 Conexi6n a tierra de la antena 























Referencia Componente de conexi6n a tierra 

1 Equipo de servicio eléctrico 

2 Sistema de electrodos de conexion a tierra del servicio de alimentacion (NEC Art 250, Parte III) 
3 Abrazaderas de conexi6n a tierra 

4 Conductores de conexion a tierra (NEC Seccion 810.21) 

5 Unidad de descarga de la antena (NEC Seccion 810.20) 

6 Abrazadera de conexion a tierra 

7 Cable de entrada de la antena 





Nota referente al instalador del sistema de television por cable 


Este recordatorio se brinda para llamar la atenciOn del instalador de sistemas de CATV sobre la seccion 
820.93 del Cédigo eléctrico nacional, que proporciona pautas para una conexion a tierra adecuada y, en 
particular, especifica que el cable coaxial de protecci6n debe estar conectado al sistema de conexion a tierra 
del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible y practico. 


Aviso sobre viajes 


Use este aviso para advertir sobre la posibilidad de lesiones graves ocasionadas por los kits de convertidor de 
voltaje. 





A jADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o dafios en el equipo, no intente 
alimentarlo con un transformador de tension usado para electrodomeésticos. 
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Advertencia sobre el uso en regiones tropicales para China 
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Aviso de conexion a tierra del cable para productos con un 
sintonizador de TV en Noruega y Suecia 


Noruega y Suecia requieren un aislador galvanico para la conexion a tierra. 


Avisos sobre seguridad para China 
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A PRECAUCION: Para reducir problemas de seguridad potenciales, utilice un aislamiento galvanico al 
conectarse a un sistema de distribucién de cables. 





Aviso sobre la vista para Taiwan 


Este aviso sobre la vista se aplica a los productos en Taiwan. 
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3 Avisos ambientales 


Este capitulo proporciona informacion normativa y avisos ambientales especificos de la region y el pais. 
Algunos de estos avisos podrian no aplicarse a su producto. 


Reciclaje de hardware electronico, empaque y baterias 


HP recomienda a sus clientes reciclar el hardware electronico usado, los empaques de cartuchos de impresion 
original HP, asi como las baterias recargables. 


Para obtener mas informacion acerca de los programas de reciclaje, consulte http://www.hp.com/recycle. 





Para obtener informacion acerca del reciclado de este producto en Japon, consulte http://www.hp.com/jp/ 
hardwarerecycle/. 





Eliminacion de equipos desechados por los usuarios 


Use este aviso para explicar el icono asociado con la eliminacion de residuos. 


Tabla 3-1 Icono de eliminaci6én de equipos y su descripcion 








Icono Descripcién 
Este simbolo indica que no debe desechar este producto con el resto de los desechos del hogar. En vez de ello, 
debe proteger la salud humana y el medio ambiente llevando su equipo desechado a un punto de recoleccién 
designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrénico. Para obtener mas informacién, comuniquese con su 
co servicio de recoleccién de desechos domésticos o consulte hitp://www.hp.com/recycle. 





Eliminacion de baterias alcalinas en Brasil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 


Este produto eletroeletrénico e seus componentes ndo daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restricdo a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. A nao observancia dessa orienta¢ao sujeitara o infrator as sancées previstas 
em lei. Apés 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverdo ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informacion de reciclaje de hardware de Brasil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 


Reciclaje de hardware electronico, empaque y baterias 
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Este produto eletroeletr6nico e seus componentes nado daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restri¢ao a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. A ndo observancia dessa orientacao Ssujeitara o infrator as sangdes previstas 
em lei. Apds 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverao ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informacion sobre reciclaje de la bateria en Taiwan 


Este aviso proporciona las normas para la fabricacion de la bateria y el reciclaje en Taiwan. 


Tabla 3-2 Icono de reciclaje de bateria de Taiwan y su descripcion 





Icono Descripcién 
| La EPA de Taiwan requiere que los fabricantes o importadores de baterias secas, de acuerdo con el articulo 15 
CG de la ley de descarte de desechos, indiquen las marcas de recuperacion en las baterias utilizadas en ventas, 
a) sorteos 0 promociones. Comuniquese con un encargado de reciclaje calificado de Taiwan para descartar de 
SEES forma apropiada las baterias. 





Norma de la WEEE para Turquia 


Turkiye Cumhuriyeti: AEEE Yonetmeligine Uygundur 


Certificacién de ENERGY STAR’ (solo en algunos productos) 
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ENERGY STAR es un programa voluntario de la Agencia de proteccidn ambiental de los Estados Unidos que 
ayuda a las empresas y a las personas a ahorrar dinero y a proteger nuestro clima mediante eficiencia 
energética superior. 


Los productos que obtienen la certificaci6n de ENERGY STAR evitan las emisiones de gases de efecto 
invernadero al cumplir con criterios estrictos de eficiencia energética o requisitos establecidos por la Agencia 
de proteccién ambiental de los EE. UU. Como empresa asociada a ENERGY STAR, HP Inc. ha seguido el proceso 
mejorado de certificacidn de productos de la EPA para garantizar que los productos marcados con el logotipo 
de ENERGY STAR cuentan con la certificaci6n de ENERGY STAR referente a sus disposiciones correspondientes. 
El siguiente logotipo aparece en todos los equipos certificados por ENERGY STAR: 


) 


ENERGY STAR 


Un requisito clave de ENERGY STAR para los productos de computacion son los recursos de administracién de 
energia que reducen de forma considerable el consumo de energia cuando el producto no esta en uso. La 
administracién de energia permite que un equipo entre automaticamente en un modo de "suspensi6n" con 
ahorro de energia, 0 en otro modo de bajo consumo, tras un periodo definido de inactividad. Los recursos de 
administracién de energia han sido predefinidos de la siguiente manera cuando el equipo esta funcionando 
con alimentaci6n de CA: 
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Tabla 3-3 Recursos de administracion de energia predefinidos cuando el equipo esta funcionando con alimentacion 


deCA 





Tipo de equipo 


PC portatiles, estaciones de 
trabajo méviles 


Tiempo para activar el modo 
de suspension de la pantalla 


Menos que 0 igual a 15 minutos 
(varia segtin el modelo) 


Tiempo para activar el modo 
de suspension del equipo 
(minutos) 


Menos que 0 igual a 30 minutos 
(varia segtin el modelo) 


Reanudaci6n a partir del modo 
de suspension 


El producto saldra del modo de 
suspension cuando se presione 
el botén de inicio/suspensi6n. 


Si Wake-on-Lan (WOL) esta 
activado, el sistema puede 
reanudarse a partir de la 
suspension en respuesta a una 
sefial de red. 





Tablets/Slates 


Menos que o igual a 1 minuto 


No corresponde 


No corresponde 





Equipos de escritorio, equipos 
de escritorio integrados, 
estaciones de trabajo 


Menos que 0 igual a 15 minutos 
(varia segtin el modelo) 


Menos que 0 igual a 30 minutos 
(varia segtin el modelo) 


El producto saldra del modo de 
suspension cuando el usuario 
interactUa con cualquier 
dispositivo de entrada, 
incluidos el mouse y el teclado. 


Si Wake-on-Lan (WOL) esta 
activado, el sistema puede 
reanudarse a partir de la 
suspension en respuesta a una 
sefial de red. 





Thin clients 


Menos que 0 igual a 15 minutos 
(varia segtin el modelo) 


Menor que 0 igual a 30 minutos 
cuando el sistema operativo 
admite el modo de suspension 
(varia segtin el modelo) 


Cuando el modo de suspension 
es compatible con el sistema 
operativo, el producto saldra 
del modo de suspension 
cuando el usuario interactue 
con cualquier dispositivo de 
entrada, incluidos el mouse y 
teclado. 


Si Wake-on-Lan (WOL) esta 
activado, el sistema puede 
reanudarse a partir de la 
suspension en respuesta a una 
sefial de red. 





En el caso de los equipos compatibles con un perfil de uso siempre encendido, siempre conectado, donde el 
acceso a Internet esta disponible (como los tablets y los slates), se brindan modos alternativos de bajo 
consumo de energia (como los modos de inactividad cortos o largos, seguin se definen en los Requisitos del 
programa de equipos de ENERGY STAR) que consumen muy poca energia (< / = 10 watts) y, cuando 
corresponde, maximizan la duraci6n de la bateria del producto. Estos modos alternativos de ahorro de 
energia son dinamicos y el modo de suspension de la pantalla se activa dentro de 1 minuto de inactividad del 


usuario. 


El equipo sale de la suspension cuando se presiona el boton de inicio/suspension. Cuando la funcién Wake On 
LAN (WOL) esta habilitada, el equipo también puede salir de la suspension en respuesta a una sefial de red. 


Puede encontrar informacién adicional sobre los ahorros potenciales financieros y de energia del recurso de 
administracion energética en el sitio web de administraci6n de energia de EPA ENERGY STAR en 
http://www.energystar.gov/powermanagement. 





Puede encontrar informacién adicional sobre el programa de ENERGY STAR y sus beneficios ambientales en el 
sitio web de EPA ENERGY STAR en http://www.energystar.gov. 





Certificaci6n de ENERGY STAR® (solo en algunos productos) 
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ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de propiedad de la Agencia de 
protecci6n ambiental de los Estados Unidos. 


Sustancias quimicas 


HP se compromete a brindar a nuestros clientes informacion acerca de los productos quimicos incluidos en 
nuestros productos, con el fin de cumplir con exigencias legales como la REACH (Regulacion EC N.2 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo). 


Se puede acceder a un informe sobre elementos quimicos con relacidn a este producto en 
http://www.hp.com/go/reach. 





Material perclorato: puede necesitar manipulacion especial 


La bateria del reloj de tiempo real del equipo puede contener perclorato y es posible que se necesite 
manipulaci6on especial cuando se recicla 0 se elimina en California. 


Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/. 
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Nivel de energia para PC de China 


China requiere este aviso de eficiencia energética. 


De acuerdo con la "Normativa de la implementacion de la etiqueta energética para microcomputadoras en 
China", esta microcomputadora cuenta con una etiqueta de eficiencia energética. La clasificaci6n de uso 
eficiente de energia, TEC (consumo de energia tipico) y la categoria de productos presentada en la etiqueta se 
determinan y calculan segun la norma GB28380-2012. 
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Clasificaciones de eficiencia energética 


La clasificaci6n se determina seguin la norma con el calculo del nivel de consumo base con la suma de 
todas las asignaciones para componentes adicionales como la memoria principal y la tarjeta grafica. En 
el caso de los productos de cualquier clasificacién, el TEC no debe superar el valor especificado en la 
siguiente tabla: 


Tabla 3-4 Valores tipicos del consumo de energia (TEC) 




















Tipo de producto TEC (kilovatio hora) 
Clasificaci6n 1 Clasificaci6n 2 Clasificacién 3 
Microcomputadora de Categoria A 98,0 + YEfa 148,0 + YEfa 198,0 + YEfa 
escritorio, AlO 
Categoria B 125,0 + YEfa 175,0 + YEfa 225,0 + YEfa 
Categoria C 159,0 + YEfa 209,0 + YEfa 259,0 + YEfa 
Categoria D 184,0 + YEfa 234,0 + YEfa 284,0 + YEfa 
Computadora portatil Categoria A 20,0 + YEfa 35,0 + YEfa 45,0 + YEfa 
Categoria B 26,0 + YEfa 45,0 + YEfa 65,0 + YEfa 
Categoria C 54,5 + YEfa 75,0 + YEfa 123,5+ YEfa 





NOTA: YEfaeslasuma del factor de energia de las funciones adicionales del producto. 


Consumo tipico de energia 


La cifra del consumo de energia que se presenta en la etiqueta se refiere a los datos medidos con la 
configuraci6n representativa que abarca todas las configuraciones de la unidad de registro que se 
seleccionan segun la «Normativa de la implementacion de la etiqueta energética de China para 
microcomputadoras». De esta manera, es posible que el consumo de energia real de esta 
microcomputadora en particular no sea igual que los datos de TEC que se presentan en la etiqueta. 


Categoria de producto 


La categoria de producto se determina segun la norma de acuerdo con la configuraci6on de la 
microcomputadora. La categorizacion de productos cumple con las normas de la siguiente tabla: 


Tabla 3-5 Categoria del producto y descripcion de la configuracion 








Tipo de producto Descripcién de la configuracién 
Microcomputadora de escritorio, AlO Computadora portatil 

Categoria A La microcomputadora de escritorio y AlO cuya La computadora portatil cuya configuracion 
configuracion esta fuera del rango de las esta fuera del rango de las Categorias B, Cy D 


Categorias B, CyD 





Categoria B Numero de nucleo fisico de la CPU de 2 y Una GPU discreta 
memoria del sistema de no menos de 2 GB 





Categoria C Cantidad de nucleos fisicos delaCPU: masde —_ El producto cuenta con 2 o mas nucleos fisicos 
2; al menos uno de ellos con las siguientes en la CPU, memoria del sistema de 2 GB como 
caracteristicas: minimo y una GPU discreta con ancho de bufer 


de 128 bits o mas. 
Memoria del sistema de 2 GB como minimo 
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Tabla 3-5 Categoria del producto y descripcion de la configuraci6n (continuacion) 


Tipo de producto Descripcién de la configuracién 


Una GPU discreta 





Categoria D Cantidad de nucleos fisicos de la CPU: mas de 
4; al menos uno de ellos con las siguientes 
caracteristicas: 


Memoria del sistema de 4 GB como minimo 


Una GPU discreta con ancho de memoria de 
video de 128 bits como minimo 


Para obtener mas detalles sobre las especificaciones, consulte la norma GB28380-2012. 


ARMVURIE (id Bit BBE ATIA HBL )) AVS DHE PERE MITIR, HE MATIA A TNRERSR, 
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RoHS para China 


China utiliza los siguientes avisos para RoHS. 


ZION OF A A i A CRNA MRE 
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BREA BK 48 (Pb) A (Hg) 4 (Cd) (cr(vi)) BULK (PBB) Zi — 7AM (PBDE) 
ea it, X 0 0 0) 0 0) 
Ba) X 0 0 0) 0 0) 
BBX X 0 0 0) 0 0) 
ALAR ECA X 0 0 0) 0 0) 
yea ae X 0 0 0) 0 i) 
RAL IR TH 2h X 0 0 0) 0 0) 
EE I BH BS X 0 0 0) 0 0) 
HAL X 0 0 0) 0 0) 
1/0 PCA X 0 0 0) 0 i) 
ga X 0 0 0) 0 0) 
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EAR, ADLER, GARE X 0 0 0) 0 0) 
BUR X 0 0 0) 0 i) 
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Tabla 3-7 Ff PRS ORRARVAMREE REP H (Bar BT ns Sy Re ENE) 
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabla 3-8 RA WAS A ei RH = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 

























































































RAE RES a 
Restricted substances and its chemical symbols 
5G Unit $f Lead (Pb) | 7 Mercury (Hg) | #4 Cadmium (Cd) | A(RSs BRA Bik EB 
Hexavalent Polybrominated | Polybrominated 
chromium (Cr**) | biphenyls(PBB) | diphenyl ethers 
(PBDE) 
i Cables — O O O O O 
Pelee / Ct, _ O O oO O oO 
Chassis/Other 
Hi Ag HE FU il _— O O O O O 
FPS REE 1/0 
PCAs 
Win aa = O O Oo O oO 
(LCD) iit 
Liquid crystal 
display (LCD) 
panel 
ac li Memory O O O oO O oO 
SERRA. DEE _ O O oO O oO 
Motherboard, 
processor, heat 
sinks 
‘EVA#H Power — O O oO O oO 
pack 
ayn EE eas _ O O oO O oO 
Power supply 
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Tabla 3-8 RAWEREA Pile 7s = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 
(continuacién) 





BFA SE a it 


Restricted substances and its chemical symbols 





fii (FE. _ O O O O O 
Storage Devices 








SpA _— O O O O O 
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Wis 1: TRH O.1%! BR HH 0.01%! FAHIR AE 2 lhe oh eA, 















































Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 


Wis 2: [0] FRU ZS RB Ee 

































































Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence. 
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Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 
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To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 
product. Then select Manuals. 
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabla 3-9 [RAWREA Pile 7s = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 
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Restricted substances and its chemical symbols 
ARS BRIAR 
Hexavalent SAA Polybrominated 

#}Lead | 7Mercury | #4 Cadmium | chromium (Cr Polybrominated diphenyl ethers 
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ite Cables _— O O oO oO Oo 
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Liquid crystal display 
(LCD) panel (for AIO only) 
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Tabla 3-9 RAMA 4 ee eA Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 
(continuacién) 
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Hexavalent BRR Polybrominated 
#)Lead | #Mercury | # Cadmium | chromium (Cr Polybrominated diphenyl ethers 
E25c Unit (Hg) (Cd) *6) biphenyls (PBB) (PBDE) 
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processor, heat sinks 
EWR HEIRESS Power supply — Oo oO oO oO 
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Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 
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Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence. 
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Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 
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To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 
product. Then select Manuals. 








Restriccién de sustancias peligrosas (RoHS) en India 


Este producto, asi como sus consumibles y repuestos relacionados, cumplen con las disposiciones de 
reduccion de sustancias peligrosas de la "norma India E-Waste 2016". 


No contiene plomo, mercurio, cromo hexavalente, éteres de bifenilos polibromados o difenilos polibromados 
en concentraciones que excedan el 0,1% del peso y el 0,01% del peso en el caso del cadmio, excepto lo que se 
permite en las excepciones establecidas en el Cronograma 2 de la Regla. 


Informacion sobre la Norma 1275/2008 de la Comisi6n de la 
Union Europea 


La Unién Europea requiere este aviso sobre el consumo de energia. 


Para localizar los datos del consumo de energia del producto, incluso cuando esta en modo de espera en red, 
con todos los puertos de la red cableada conectados y los dispositivos inalambricos conectados, consulte la 
seccion P14 de "Informacion adicional" sobre la Declaracion de IT ECO del producto en hitp://www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html. 
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Donde corresponda, active y desactive una red inalambrica usando las instrucciones incluidas en la guia de 
usuario del producto o el sistema operativo. También hay informacion disponible en hitp://www.hp.com/ 


support. 





Declaraciones de IT ECO 


Use estos enlaces para brindar la ubicacion de las declaraciones de IT ECO. 
PC portatil o tablets 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/iteconotebook-o.html 





Equipos de escritorio y Thin Clients 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html? 
jumpid=reg_R1002_ USEN 








Workstations 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecoworkstatio.html 





Restriccion de Japon referente a sustancias peligrosas (RoHS) 
2008 4F, HAICBI SRM BAR RAI, JISCO95S0 EMAAR ANE LE, Mise lt, 2006 


4.7 A 1 ALIBRICIRERN SER + ETRBOMEL BOR HICH & LC HARES Bes Et 
T6MWET, 


#  OMMERRITA Se EU TIX, http://www.hp.com/go/jisc0950/ <BR LUT < FAV), 


A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C0950, 2008, mandates that manufacturers 
provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products offered for sale after July 
1, 2006. 









































To view the JIS C 0950 material declaration for this product, visit http://www.hp.com/go/jisc0950. 





Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de 
México 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de México 


Se ha etiquetado este producto en conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia 
de México, que requiere la divulgaci6n del consumo de energia del modo de uso normal (modo inactivo) y del 
modo de espera. Su producto es una de las muchas configuraciones de esta familia de modelos; el consumo 
de energia del modo inactivo de su configuracion especifica puede diferir de la informacion de la etiqueta. El 
consumo real de energia de su producto puede ser mayor o menor que el valor informado en la etiqueta de 
energia de producto para México a causa de factores como la configuracion (Componentes y modulos 
seleccionados) y el uso (tareas que se estan efectuando, software instalado y en ejecucion, etc.). 





EA NOTA: Esta ley no es aplicable a las estaciones de trabajo. 


TCO Certified 


Esta seccion solo se aplica a los productos que cuentan con el logotipo de TCO Certified. 
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A third-party certification according to ISO 14024 





Toward sustainable IT products 
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to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT 
products. Thank you for making a responsible product choice, that help 
drive progress towards a more sustainable future! 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Conformity is verified by 
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social 
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both 
before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not 
least, to make sure that the certification and independent verification is 
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly. 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 


TCO Certified Edge 


Esta seccion solo se aplica a los productos que cuentan con el logotipo de TCO Certified Edge. 


TCO Certified Edge 


A third-party certification according to ISO 14024 Ne 
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Say hello 


to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for 

IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified 
Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge 
products that exceed typical performance in a particular sustainability 
attribute. At our Product Finder (tcocertified.com/product-finder) you 
can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product 
meets. 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Compliance is verified by 
independent verification organizations that specialize in IT products, 
social responsibility or other sustainability issues. Verification is done 
both before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. 


Thank you for making a responsible product choice, that help drive 
progress towards a more sustainable future! 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 
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